aiiira 

SERVICE 


HS-JS790 


D 



SERVICE MANUAL 


STEREO RADIO 
CASSETTE RECORDER 


BASIC TAPE MECHANISM : 6ZM-2 R3NF 


MODEL CODE: 8ZHJ8-0134<S> 



























^nm'^mmmcmtx>fzmzMmx>MmfjmmMioX?^)<tz^i\ 


Ayj^ ] 


■9-- excO0#,ti=Hy±S^gtS®P;f(;^'^''Ct±. 

^ ^ kf ^-- 7 h. V ^ - '>,gBp°p^ t'C 7^;i/^Keptr 
viS#^ i LTV'i-to^tit. (7)yil;# i; i D^' 

2.7.'^ y <7tm•'A1ty'<)^'•\:lJ.-7y'<J\^W(Dm^ 
L/Tif*tc< < U4't'^i:o 

- ><Dmnif^R°a(Dmm 
^ - >^gBo°Qi::ti:S:c;57)t' > k ^ u t 7" >; > 
h*^SlcUo*'UElS:t^^:i;o 


4 . - 1:'7 t ^ d t o 

-P- - h' X (7) 4 J61; IX f) !S^ L 4 ^ -7\ p°p jeilTS^ t 
t"jo t} C 4 o T V' * 75\pf - H'x L 4f@pjf(7))g2-e^ 
fb^-fi-T Li o4t ;^:i^'4v'Xi'4 t"4*1^LT < 

rmt) 


SPECIFICATIONS 




as 


aji!it#!ii 5 t 0 #rBi 


sysy77-tr+l-u 


'37—;uKxU7 AM (kHz) 
JPN 531-1629 

USA 530-1710 

EU 531-1602 

7mW+7mW (EIAJ/32Q) 


EM (MHz) 
76.0-108.0 

87.5- 108.1 

87.5- 108.0 
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5 atPsi 
ftfi 1 7 B^PbI 




2 





ELECTRICAL MAIN PARTS LIST 

REF. NO. PARING. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

ic 

87-002-677-080 IE IC,TA2002F 
8Z-HJ8-610-010 2M C-IC,TC9327AF-501 
87-A20-638-080 lA C-IC,PST9120 
87-A21-407-040 IE C-IC,TA2104BFN 
87-A20-904-080 IB C-IC,TK11823MTL 

87-A20-580-040 IE C-IC,BA3641FV 
87-A20-532-040 ID IC,LB1977M 


TRANSISTOR 

87-026-299-080 OE C-TR FMG4 
87-026-467-080 OE TR,HN1C01F (0.3W) 
89-115-884-080 OE C-TR,2SA1588Y 
87-026-429-080 OE TR,RN2311 
89-327-143-080 0ETR,2SC2714 (O.IW) 

89-113-625-080 OE TR,2SA1362GR 
87-026-295-080 OE TR,DTC144TK 
87-026-424-080 OE C-TR,RN2306 
89-327-125-080 OE C-TR,2SC2712GR 
89-342-153-080 OE TR,2SC4215 

87-026-482-080 OE TR,RN4610 
89-502-094-080 lA C-FET,2SK209Y 
89-508-804-080 lA C-FET,2SK880Y 
87-026-679-080 OE C-TR,FMA8A 
87-026-678-080 OE C-TR FMG5A 

87-026-470-080 lA TR,HN1C03FB(0.3W) 
87-A30-125-080 OE C-TR,IMB3A 
89-413-284-080 OE TR,2SD1328T 
87-026-418-080 OE TR,RN1311 (O.IW) 
89-333-266-080 OE C-TR,2SC3326B 


DIODE 

87-017-779-080 OE C-DIODE,1SS355 
87-001-167-080 OE DIODE,1SS302 (lOOMA) 
87-017-366-080 OE DIODE,DAN 202U 
87-A40-395-080 OE C-ZENER,UDZ2.2B 
87-017-367-080 OE DIODE,DAP 202U 

87-A40-630-040 lA C-DIODE,RB411D 
87-A40-360-080 OE C-DIODE,MA786 


MAIN C.B 


BPF201 

87 

■A90 

601 

010 

OE 

FLTR,: 

BPF GFWB7 


Cl 

87 

-012 

272 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

680P-50 B 


C2 

87 

-012 

272 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

680P-50 B 


C3 

87 

-012 

272 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

680P-50 B 


C4 

87 

-012 

272 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

680P-50 B 


C5 

87 

-012 

286 

080 

OE 

CAP, 

U 

0.01-25 


C6 

87 

-012 

286 

080 

OE 

CAP, 

U 

0.01-25 


C7 

87 

-AlO 

952 

080 

OE 

C-CAP, 

,TN 

22-4 M A 

MCM 

C8 

87 

-AlO 

952 

080 

OE 

C-CAP, 

,TN 

22-4 M A 

MCM 

C9 

87 

-010 

787 

080 

OE 

CAP, 

U 

0.022-25 


CIO 

87 

-010 

787 

080 

OE 

CAP, 

U 

0.022-25 


C21 

87 

-All 

056 

080 

OE 

C-CAP, 

rU 

1-10 Z F 


C22 

87 

-All 

056 

080 

OE 

C-CAP, 

rU 

1-10 Z F 


C23 

87 

-AlO 

707 

080 

OE 

C-CAP, 

,u 

0.47U-16 F 

Z 

C24 

87 

-AlO 

707 

080 

OE 

C-CAP, 

,u 

0.47U-16 F 

Z 

C25 

87 

-All 

282 

080 

OE 

C-CAP, 

rS 

1-16 K B 


C26 

87 

-All 

282 

080 

OE 

C-CAP, 

rS 

1-16 K B 


C27 

87 

-All 

056 

080 

OE 

C-CAP, 

rU 

1-10 Z F 


C28 

87 

-All 

056 

080 

OE 

C-CAP, 

rU 

1-10 Z F 


C41 

87 

-012 

278 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

2200P-50 B 


C42 

87 

-012 

278 

080 

OE 

C-CAP 

,u 

2200P-50 B 


C43 

87 

-010 

424 

080 

OE 

CAPACTOR,TANTAL 4. 

7-4 

C45 

87 

-010 

831 

080 

OE 

C-CAP 

,u. 

.0.1-16F 


C46 

87 

-010 

831 

080 

OE 

C-CAP 

,u. 

,0.1-16F 


C47 

87 

-010 

502 

010 

OE 

CAP GAS 

100-4 



REF. NO. PARING. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

C48 87-010-502-040 OE CAP ELECT GAS 100/4 

C49 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C51 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C52 87-010-503-040 OE CAP,E 220-4 GAS 

C53 87-A10-025-080 OE C-CAP,U 0.22-16Z F 

C54 87-010-943-180 lA C-CAP,E 100-4 M MV 

C55 87-010-502-040 OE CAP ELECT GAS 100/4 

C56 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C151 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C152 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C153 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C154 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C155 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C201 87-012-195-080 OE C-CAP,U 100P-50CH 

C202 87-010-829-080 OE CAP, U 0.047-16 

C203 87-A11-062-080 OE C-CAP,S 2.2-16 Z F 

C204 87-010-746-080 lA CAP, TANTAL 10-4 

C205 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C206 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C207 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C208 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C209 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C210 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C211 87-A10-025-080 OE C-CAP,U 0.22-16Z F 

C212 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C213 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C215 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C216 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C217 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C218 87-012-195-080 OE C-CAP,U 100P-50CH 

C219 87-012-162-080 OE C-CAP,U lP-50 CK 

C221 87-012-165-080 OE CAP 3P 

C222 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C223 87-010-829-080 OE CAP, U 0.047-16 

C224 87-012-168-080 OE C-CAP,U 6P-50 CH 

C225 87-012-267-080 OE C-CAP,U 270P-50 J CH 

C226 87-012-167-080 OE C-CAP,U 5P-50 CH 

C227 87-010-575-080 OE C-CAP,S 560P-50 UJ 

C228 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C230 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16 ZF 

C231 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C232 87-012-251-080 OE C-CAP,U 27P-50 UJ 

C233 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C234 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C235 87-A10-952-080 OE C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

C236 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C237 87-A11-062-080 OE C-CAP,S 2.2-16 Z F 

C238 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

C401 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C402 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C403 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C404 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C405 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C406 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C407 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C408 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C409 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C410 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C411 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C412 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C413 87-010-831-080 OE C-CAP,U,0.1-16F 

C414 87-010-831-080 OE C-CAP,U,0.1-16F 

C451 87-A10-422-080 OE C-CAP,TN 10-4 A TCF 

C452 87-A10-704-080 lA C-CAP,TN 100-2.5 M B2 

C453 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C454 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C455 87-010-787-080 OE CAP, U 0.022-25 

C456 87-010-787-080 OE CAP, U 0.022-25 

C457 87-015-923-080 OE C-CAP,TN 0.22-35 

C458 87-015-923-080 OE C-CAP,TN 0.22-35 
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REF. NO. PARING. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

C459 87-A10-952-080 OE C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

C460 87-A10-952-080 OE C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

C461 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C462 87-A10-952-080 OE C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

C463 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C464 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C601 87-A10-952-080 OE C-CAP,TN 22-4 M A MCM 

C602 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C603 87-012-279-080 OE C-CAP,U 2700P-50 B 

C604 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C605 87-012-278-080 OE C-CAP,U 2200P-50 B 

C606 87-012-267-080 OE C-CAP,U 270P-50 B 

C607 87-012-267-080 OE C-CAP,U 270P-50 B 

C608 87-012-271-080 OE CAP, U 560P-50 

C609 87-012-271-080 OE CAP, U 560P-50 

C610 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C611 87-012-286-080 OE CAP, U 0.01-25 

C701 87-A11-062-080 OE C-CAP,S 2.2-16 Z F 

C702 87-010-503-040 OE CAP,E 220-4 GAS 

C703 87-010-944-180 lA C-CAP,E 220-4 M MV 

C708 87-012-195-080 OE C-CAP,U 100P-50CH 

C710 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C801 87-A10-828-080 OE C-CAP,U 0.33-6.3 K B 

C802 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C803 87-A10-827-080 OE C-CAP,U 0.47-6.3 K B 

C804 87-A10-504-080 OE C-CAP,U 0.047-16 K B 

C805 87-A10-504-080 OE C-CAP,U 0.047-16 K B 

C806 87-A10-504-080 OE C-CAP,U 0.047-16 K B 

C807 87-A10-504-080 OE C-CAP,U 0.047-16 K B 

C809 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C901 87-010-787-080 OE CAP, U 0.022-25 

CF201 87-A91-162-010 OE FLTR,PFS450A7 

CF202 87-A90-991-010 OE FLTR,SFE10.7 MS239-A 

CF203 87-A90-991-010 OE FLTR,SFE10.7 MS239-A 

CN151 8Z-HJ8-615-080 IB C-CONN,34P 6210 

D201 87-A40-462-040 IB C-VARI-CAP,SVC347 (S) 

D202 87-A40-655-080 OE C-VARI-CAP,HVU200A 

D203 87-A40-655-080 OE C-VARI-CAP,HVU200A 

D951 87-017-883-010 OE LED,SLC22 VR3F RED 

IFT201 87-A91-496-010 lA IFT,MW P-5DJ 

J1 87-A60-437-010 IB JACK,3.5 BLK ST W/O SW 4P(1637 

J451 87-A60-438-010 OE JACK,3.5 BLK ST W/O SW (1537) 

J701 87-A60-849-010 OE JACK,DC DIA 2.75 BLK 

LI 87-A50-322-080 OE C-COIL,S BK2125 LM252 

L2 87-A50-322-080 OE C-COIL,S BK2125 LM252 

L3 87-A50-322-080 OE C-COIL,S BK2125 LM252 

L4 87-A50-322-080 OE C-COIL,S BK2125 LM252 

L201 87-HRA-603-010 OE BAR-ANT,MW 

L202 8Z-HJ8-619-010 OE COIL,FM RF(D) 

L203 8Z-HJ8-618-010 OE COIL,FM OSC(D) 

L204 87-003-226-080 OE MICRO INDUCTOR lOOUJ 

L601 87-HJ3-605-080 IB C-COIL,OSC BIAS 

PS901 87-A90-440-010 lA SNSR,PHOTO GP2S24N2-B 

5151 87-A91-421-010 lA SW,LEAF 6ZM-2(H) 

5152 87-A90-361-010 lA SW,PUSH SPPB51-H11.3 

5154 87-HJ3-608-010 IB SW,LEAF REC ASSY 

5155 87-HJ3-608-010 IB SW,LEAF REC ASSY 

S601 87-A91-345-010 OE SW,SL 2-2-3 SSAC 

SFR801 87-A90-734-080 OE C-SFR,33K B RH03AXAN4X 

TC201 87-011-252-080 lA TRIMMMER lOP LAR 


REF. NO. PARING. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

C105 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C106 87-A10-025-080 OE C-CAP,U 0.22-16Z F 

C107 87-012-176-080 OE CAP 15P 

C108 87-012-176-080 OE CAP 15P 

C109 87-A10-048-080 lA C-CAP,TN 22-4 M F95 S 

Clio 87-A10-031-080 OE C-CAP,U 0.01-25 KB 

cm 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C112 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C114 87-012-274-080 OE CHIP CAP,U 1000P-50B 

C115 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C131 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C301 87-012-191-080 OE CHIP CAP 68 PF 

C302 87-012-167-080 OE C-CAP,U 5P-50 CH 

C303 87-012-170-080 OE C-CAP,U 8P-50 CH 

C304 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 

C305 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 

C306 87-010-787-080 OE CAP, U 0.022-25 

C307 87-A11-282-080 OE C-CAP,S 1-16 K B 

C308 87-012-195-080 OE C-CAP,U 100P-50CH 

L301 87-A50-230-080 lA C-COIL,D-D(CP4LBM) 

L302 87-003-243-080 OE C-COIL,S lOUH 

LCDIOI 8Z-HJ8-609-010 IB LCD,AIW4188 

RllO 87-022-245-080 OE C-RES U 18K-1/16WF 

Rill 87-022-245-080 OE C-RES U 18K-1/16WF 

R112 87-022-223-080 OE CHIP RES 2.2K 1/16W F 

R113 87-022-223-080 OE CHIP RES 2.2K 1/16W F 

R114 87-022-223-080 OE CHIP RES 2.2K 1/16W F 

R115 87-022-227-080 OE C-RES,U 3.3K-1/16W F 

R116 87-022-227-080 OE C-RES,U 3.3K-1/16W F 

R117 87-022-231-080 OE C-RES,U 4.7K-1/16W F 

5101 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5102 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5103 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5104 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5105 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5106 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5107 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5108 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5109 87-036-379-180 OE C-SW,SLl-1-2 SS350 

5110 87-A90-665-280 OE C-SW,TACT LS7A2M 

5111 87-A90-378-080 OE C-SW,PUSH PT035C1T 

5112 87-A90-378-080 OE C-SW,PUSH PT035C1T 

XlOl 87-A70-064-110 IB VIB,XTAL 75KHZ VTC-200 


FLEX C.B 

8Z-HJ8-607-010 1C PWB,FLEX 34P 


SW C.B 

S153 87-A91-365-080 lA C-SW,PUSH 1-1-1 SPVG21 


HEAD FLEX C.B 

PHI 8Z-HKE-619-110 IH HEAD ASSY, 6ZM-2(P10) 


EH FLEX C.B 

86-ZM2-326-010 1C HEAD ASSY, EH 6ZM-2 R2 


TH801 87-A90-542-080 OE C-THMS,NTH5G2M35A472K04TE 

VRl 83-HRC-609-010 IB VOL 20KAX2 

X201 87-A91-094-010 lA FLTR,CDA10.7 MG80A 


FRONT C.B 

ClOl 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 
C102 87-A11-056-080 OE C-CAP,U 1-10 Z F 
C103 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 
C104 87-A10-263-080 OE C-CAP,U 0.1-16ZF 
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F/CHIP RESISTOR PART CODE 


V 3 — FtDfigDiL-^ 

Chip Resistor Part Coding 


®®]-nnn □□□ 


^ j 


A 

ffitngKian-F 

Resistor Code 



Figure 

Value of resistor 


V'fSirL 

Chip resistor 


Wattage 

as 

Type 

Tolerance 

p3^‘ 

Symbol 

■^Vi/Dimensions (mm) 

jgjn3-F :A 

Resistor Code : A 

^fl^/Form 

L 

w 

t 

1/16W 

1005 

±5% 

CJ 


1.0 

0.5 

0.35 

104 

1/16W 

1608 

±5% 

CJ 

1.6 

0.8 

0.45 

108 

1/lOW 

2125 

±5% 

CJ 

2 

1.25 

0.45 

118 

1/8W 

3216 

±5% 

CJ 

f 

3.2 

1.6 

0.55 

128 


TRANSISTOR ILLUSTRATION 



2SK880 

RN1311 

2SA1588 

FMG4 

2SK209 

RN2311 

2SC3226 

FMG5A 


RN2306 

DTC144TK 

FMA8A 


2SC2714 

2SC2712 



2SC4215 

2SD1328 

2SA1362 



IMB3A 

RN4610 

HNICOIF 

HN1C03FB 
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LCD DIAGRAM 
LCD,AIW4188 

GRID ASSIGNMENT 



No 

CONI 

COM2 

COM3 

CDM4 

1 

CONI 

— 

— 

— 

2 

— 

COM2 

— 

— 

3 

— 

— 

COM3 

— 

4 

— 

— 

— 

COM4 

5 

KHz 

8C 

6G 

6B 

6 


8E 

6F 

8A 

7 

MHz 

1 -2 

PRE 

REC 

8 

5H 

5C 

5B 

5A 

9 

58 

5E 

50 

5F 

1 0 

MO 

— 

4C 

4B 

1 1 

— 

4H 

40 

4A 

1 2 

57 

40 

4E 

4F 

1 3 

P 

3C 

3B 

55 

1 4 

31 

30 

3H 

3A 

1 5 

30 

3E 

3F 

53 

1 b 

HI 

52 

2 

54 

1 7 

NOR 

R 

1 

EM 

1 8 

51 

F 

— 

AM 

1 9 

5-B 

2E 

2F 

1-1 

20 

20 

21 

20 

2H 

21 

58 

2C 

2B 

2A 

22 

— 

— 

COM3 

— 

23 

— 

COM2 

— 

— 
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WIRING-1 (MAIN) 
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SCHEMATIC DIAGRAM-1 (MAIN) 
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WIRING-2 (FRONT) 
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SCHEMATIC DIAGRAM-2 (FRONT) 
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1C DESCRIPTION 


IC,TC9327AF-501 




I/O 

mmm 

1^4 

C0M1~C0M4 

0 

LCD=r^^ai*o 

5~21 

SEG1~SEG17 

0 

LCDir/^V ^ 

22~23 

A-SET1~2 

I 


.Ao (AIM) 

J U E H 

A-SETl 

A-SET2 

L L H H 

L L H H 

24 

IF 10.7 

I 

H ; IF 10.75MHz, L : IF 10. 7MHz, 

25 

IF REC 

I 

H : L : l/8/Jjlc7TIF?r^^ K 

26 

DOLBY ENA 

I 

K/Ut"——y/LAz/lo H : K/Ut"—A, L : AA 

27 

F. REC P 

I 

H : L : Ao 

28 

R. REC P 

I 

H : y/S —FAUJ, L : UT. 

29 

EJECT SW 

I 

y i±lAAo 

30 

TIMING SW 

I 

2^ ;yS]M:^ltSAAo 

31 

MOT CH 

I 


32 

L. V. STOP 

I 

KEYAAf|!iJ«Ao 

33 

HOLD 

I 

H : HOLDA7, L : HOLD A A 

34 

UP 

I 

H : UP keyA^, L : AA 

35 

DOWN 

I 

H : DOWN keyAA, L : AA„ 

36 

ENTER 

I 

H : ENTER keyAA, L : AA. 

37 

c-sw 

I 

70 Ay/ F^MttAAAo H : SWA A, L : SWAA„ 

38 

MOT ON 

0 

A —A?t!iJ#PAAo H : ^ —AAA, L : AA 

39 

MOT HI 

0 

A-Aft!iJfPo H : /^AAA-K, L : n-AA-R 

40 

MOT DIR 

0 

H : L : ^ . 

41 

BRAKE 

0 

H : ^ —AA'A—AAA, L : AA, 

42 

REMOTE 

I 

y AA—AAo 

43 

MAIN 

I 

AAA—AAo 

44 

PLAY-OUT 

0 

H : PLAY, FF, REW^—K, L : FM^—KAA. 

45 

DC REF 

I 

A/DS2P®AAAo 

46 

JACK IN 

I 

AA^y/A AA/tAo H : AAiER, L : RaA^o 

47 

AM OUT 

0 

AM^—KAAo H : AM^—K, L : AM^—KAAo 

48 

NC 

- 


49 

BUZR 

0 

A'A-WmAo 

50 

FMST-OUT 

0 

FM^ / /A A AAyy^t A AAo 

51 

FWD. REC ON 

0 

H : FWD REC^— K, L : ^(D{^ , 

52 

REV. REC ON 

0 

H : REV REC^—K, L : A(79fdlo 

53 

REC ON 

0 

H : REC^—K, L : 

54 

F/R CTL 

0 

A-A°AAfy]^Ac H : FWDAfBl/tA, L : REV, 

55 

S-BASS OUT 

0 

S-BASS AAAAAAo 

56 

DOLBY OUT 

0 

K/Ut"—AAAAAlAo 

57 

NOR/MTL-OUT 

0 

A—r/u, A AAA—A°AA y/AAAo 
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I/O 

mmMm 

58 

LOAD CTL 

0 


59 

NC 

- 


60 

P-SNSR 

I 


61 

POWER ON 

0 

H : /^!7—A7, L : —AA 

62 

POW MUTE 

0 


63 

GND 

- 

Ay y KAgllo 

64 

IF IN 

I 

iFftAAAo 

65 

TU OUT 

0 

H : P\ L : Kl/lAo 

66 

PEL OUT 

0 

msAKmAo 

67 

WAKE UP 

I 

H : / —p\ L : y ay y y hy A 

68 

BIAS MUTE 

0 

b AmAo H : FAy. L : Ay„ 

69 

GND 

- 

Ay A KAitlxo 

70 

FM IN 

I 

fma a y'y-a A/u A yyy “ aAo 

71 

AM IN 

I 

ama a yy-a y"/u A yyy — A Ao 

72 

VDD 

- 


73 

RESET 

I 

AAAAy Ay PAAo 

74 

XOUT 

0 

7XAHMilAo 

75 

XIN 

I 


76 

VXT 

- 

tR Ao 

77 

VLCD 

- 

LCD Ky A 

78 

Cl 

- 

LCD Ky A AfflS^iSA/SiAo 

79 

C2 

- 

LCD Ky A AfflS^m/SjAo 

80 

VEE 

- 

LCD Ky A Affl 1. 5V^0^®MfAI^/lffiAo 
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ADJUSTMENT 


0MAIN C.B 


© 

1 



L201 

(BAR ANT) 



<TUNER SECTION) 

1. AM IFfS^ 

IFT201 . 450kHz 

2. FM IFIS® 

L203 . 10. 7MHz 

3. AM VTfltfg 

^14 : ■ hTi-s'i y V : TPl(VT) 

: AM531kHz(:Hr'y F LT, 

1. 2V±0. 3V-X:-fo?) r t 

lies::, AMi629kllz(;:-tr'y F LT. ©fa f©V 

© F;6S8.6VJ)i,TT-&5r tSrFfilg-tSo 


<TAPE PLAYER SECTION) 

7. ©“©FA fc°“ F'lf^ 

: • ©FA F©“© : TTA-100(TAPE CENTER) 

• ©FA F©V © F : PHONE JACK(JOOl) 

• : SFR801 

• ©' y 3- — © : g© 

• S-BAS S : OFF 
•© —: y— 

: ©A F© —©©S4LL, 3015±10Hz (FWD) ,3015 
±45Hz (REV) ©lilt© 5 „ 

55%ji(T©-fo5 r t ©Fft|g©5o 


4. FM VTffifS 

: • ©FA F©v © F : TPl(VT) 

: FM76. 0MHzC:©s/ F LT, ©©F©V©F© 
1. 5V±0. lV©fe5 A t Sr5ft|g-©2)„ 

7©©, FM108MHzii©iz F LT, ©©F©V 
© F©9. 0Vli(T©fc5r t©5f-fS©2)o 


5. AM F 7 'y © © 

L201. 630kHz 

TC201. 1440kHz 

6. FMF7'7©©©HM 

L202. 76. OMHz /108.0MHz 
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MECHANICAL EXPLODED VIEW 1 /1 
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MECHANICAL PARTS LIST 1 /1 


;no. 

PARING. 

KANRI DESCRIPTION 

REF. NO. 

PARING. 

KANRI DESCRIPTION 



NO. 




NO. 


1 

8Z-HJ8-005-010 

IB 

WINDOW,LCD J 

21 

87-HRA-603-010 

OE 

BAR-ANT,MW 

2 

8Z-HJ8-021-010 

IB 

LID,CASS JS790 S 

22 

8Z-HJ8-203-010 

OE 

HLDR,ANTENNA J 

3 

8Z-HR8-204-010 

OE 

SPR-T,OPEN 

23 

8Z-HR8-012-010 

IB 

KNOB,SL OPEN 

4 

8Z-HJ8-008-010 

IB 

KEY,BAND 

24 

8Z-HR8-203-010 

lA 

PLATE,LOCK 

5 

8Z-HR8-207-010 

OE 

PLATE,STOPPER 

25 

8Z-HR8-215-010 

OE 

SPR-E,OPEN 

6 

8Z-HJ8-007-010 

OE 

KEY,TUNING 

26 

8Z-HR8-206-010 

OE 

TERMINAL,BAT- 

7 

8Z-HJ8-004-010 

1C 

KNOB,SL HOLD J 

27 

8Z-HR8-205-010 

OE 

TERMINAL,BAT+ 

8 

8Z-HJ8-012-010 

1C 

PANEL,CONT S 

28 

8Z-HR8-202-110 

OE 

HLDR,SW 

9 

8Z-HJ8-003-010 

ID 

PANEL,CONT J 

29 

8Z-HJ8-017-010 

IB 

CABI,ASSY J 

10 

8Z-HJ8-006-010 

IB 

KEY,REC 

A 

88-HJ3-219-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-2.5 B HL(0.3) 

11 

8Z-HJ8-002-010 

1C 

KEY,CONT J 

B 

87-067-359-010 

OE 

SCREW+1.4-2.5 

12 

8Z-HJ8-205-010 

OE 

HLDR,LCD J 

C 

87-067-706-010 

OE 

S-SCREW +1.4-1.8 (BLK) 

13 

8Z-HR8-214-010 

lA 

CONN, RUBBERl.3-30.5 

D 

87-HK5-235-010 

OE 

S-SCREW,1.4-0.6-2.5 

14 

8Z-HJ8-202-010 

OE 

COVER, PWB J 

E 

87-067-430-010 

OE 

VTl.4-5 BLK 

15 

8Z-HR8-208-010 

OE 

SPR-P,POP UP 

F 

8Z-HR8-212-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-4.5 CR HL 

16 

8Z-HJ8-201-010 

OE 

HLDR,REC SW 

G 

87-067-384-010 

OE 

SCREWVT1.4-3.5HL 

17 

87-HJ3-608-010 

IB 

SW,LEAF REC ASSY 

H 

8Z-HR8-211-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-8 BLK HL 

18 

8Z-HJ8-607-010 

1C 

PWB,FLEX 34P 

I 

8Z-HJ8-208-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-4 B HL(0.3) 

19 

87-HG6-204-010 

OE 

SPR-P,CASS 





20 

8Z-HJ8-022-010 

1C 

FRAME,CENTER J D 






COLOR NAME TABLE 


Basic color 
symbol 

Color 

Basic color 
symbol 

Color 

Basic color 
symbol 

Color 

B 

Black 

C 

Cream 

D 

Orange 

G 

Green 

H 

Gray 

L 

Blue 

LT 

Transparent Blue 

N 

Gold 

P 

Pink 

R 

Red 

S 

Silver 

ST 

Titan Silver 

T 

Brown 

V 

Violet 

W 

White 

WT 

Transparent White 

Y 

Yellow 

YT 

Transparent Yellow 

LM 

Metaliic Blue 

LL 

Light Blue 

GT 

Transparent Green 

LD 

Dark Blue 

DT 

Transparent Orange 
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TAPE MECHANISM EXPLODED VIEW 1 /1 
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TAPE MECHANISM PARTS LIST 1 /1 


ref.no. 

PARING. 

KANRI DESCRIPTION 

REF. NO. 

PARING. 

KANRI DESCRIPTION 



NO. 




NO. 


1 

86-ZM2-255-010 

OE 

SPR-T,PIN BACK L 

36 

86-ZM2-222-410 

OE 

LEVER, PIN UP R 

2 

86-ZM2-286-310 

OE 

GUIDE,TAPE REC 

37 

86-ZM2-218-310 

OE 

LEVER,HEAD UP 

3 

86-ZM2-220-210 

OE 

SPR-T,HEAD 

38 

86-ZM2-221-010 

OE 

CLR,BRG N 

4 

86-ZM2-285-210 

OE 

LEVER,HEAD REC 

39 

86-ZM2-330-010 

lA 

FLY-WHL,R2 

5 

86-ZM2-347-010 

OE 

LEVER,MS EJECT 

40 

86-ZM2-239-010 

OE 

FELT, 

6 

86-ZM2-226-110 

OE 

ROLLER ASSY,PINCH 

41 

86-ZM2-225-310 

OE 

ARM, PINCH L 

7 

86-ZM2-254-010 

OE 

SPR-T,PIN BACK 

42 

86-ZM2-224-210 

OE 

ARM, PINCH R 

8 

86-ZM2-230-110 

OE 

SPR-T,PINCH L 

43 

86-ZM2-283-210 

OE 

CAP,SHAFT 

9 

86-ZM2-229-110 

OE 

SPR-T,PINCH R 

44 

86-ZM2-275-310 

OE 

CAP,SLIP R 

10 

86-ZM2-240-110 

OE 

CAP,REEL 

45 

86-ZM2-210-710 

OE 

LEVER,FR 

11 

86-ZM2-234-110 

OE 

SHAFT,REEL R 

46 

86-ZM2-211-210 

OE 

GEAR,FR 

12 

86-ZM2-251-310 

OE 

SHAFT,GEAR B 

47 

86-ZM2-213-210 

OE 

SPR-C,FR 

13 

86-ZM2-361-110 

1C 

CHAS ASSY,OUT-SERT PIO 

48 

86-ZM2-314-110 

lA 

FLY-WHL,L2 

14 

86-ZM2-268-310 

OE 

SHAFT,PULLEY BELT 2 

49 

86-ZM2-282-010 

OE 

SH,AUTO 2 

15 

86-ZM2-232-310 

OE 

LEVER,REEL R 

50 

86-ZM2-342-010 

IB 

LEVER ASSY,EJECT 

16 

86-ZM2-306-010 

OE 

SPR-C,BT 2 

51 

86-ZM2-349-010 

OE 

SPR-E,EJECT 

17 

86-ZM2-243-310 

OE 

SPR-C,BT 

52 

8Z-HKE-619-010 

IH 

HEAD,ASSY 6ZM-2(P10) 

18 

86-ZM2-329-210 

OE 

BELT,P5 

53 

86-ZM2-326-010 

1C 

HEAD ASSY, EH 6ZM-2 R2 

19 

86-ZM2-209-310 

OE 

GEAR,B 

54 

M8-6ZS-393-000 


ABL-63 D 

20 

86-ZM2-238-710 

OE 

GEAR,FF 

A 

86-ZM2-338-010 

OE 

W-L,1.47-2.4-0.125 W/ADH 

21 

86-ZM2-245-410 

OE 

SPR-C,SLIP L 

B 

86-ZM2-296-110 

OE 

S-SCREW,+1.4-8.45 

22 

86-ZM2-237-010 

OE 

GEAR,PLAY 

C 

87-067-516-010 

OE 

PW,3-1.58-0.25,SLIT 

23 

86-ZM2-241-310 

OE 

SPR-C,SLIP R 

D 

87-067-860-010 

OE 

PW,3-0.95-0.4 

24 

86-ZM2-272-010 

OE 

LEVER,SW P 8.4 

E 

86-ZM2-364-010 

OE 

W-L,1.47-2.4-0.188 W/ADH 

25 

86-ZM2-236-510 

OE 

CAP,SLIP 

F 

86-ZM2-319-010 

OE 

W-L,0.95-3-0.35 

26 

86-ZM2-235-210 

OE 

SHAFT,REEL L 

G 

88-HK5-228-010 

OE 

S-SCREW,+1.4-2 CR 

27 

86-ZM2-223-310 

OE 

LEVER, PIN UP L 

H 

86-ZM2-278-010 

OE 

W-P,1.36-4-0.2 SLT 

28 

86-ZM2-233-310 

OE 

LEVER,REEL L 

I 

87-261-500-310 

OE 

SCREW V+1.4-1.4 (BK) 

29 

86-ZM2-208-310 

OE 

GEAR,A 





30 

86-ZM2-217-210 

OE 

SPR-E,CAM L 





31 

86-ZM2-216-510 

OE 

LEVER, CAM L 





32 

86-ZM2-276-010 

OE 

PULLEY,COUPLER 





33 

86-ZM2-212-310 

OE 

SHAFT,FR 





34 

86-ZM2-214-510 

OE 

LEVER, CAM R 





35 

86-ZM2-215-210 

OE 

SPR-E,CAM R 
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ACCESSORIES/PACKAGE LIST 

ref.no. partno. kanri description 
NO. 

1 8Z-HJ8-901-010 -- IB,D 

2 87-B30-251-010 2A HEADPHONE,HP-M042 (F) 

3 84-447-019-310 OE CLIP,BELT 

4 8Z-HJ8-951-010 -- RC UNIT, RC704 

5 87-041-083-110 IH CM-S40A 
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